Un Hermafrodita de Ecphanteria sp. 
Por el Dr, E. D. DALLAS 


Este ejemplar, evidentemente ginandromorfo, presenta las peculiarida- 
des siguientes: La mitad derecha del cuerpo es ligeramente menor que la 
izquierda. 

Las alas anteriores y posteriores son típicamente macho a la derecha 
y hembra a la izquierda, tanto en las caras superior e inferior, coloración, 
dibujo, tamaño y aspecto. El abdomen presenta señales de un surco lon- 
gitudinal. 





Ecphanteria sp. pseudo ginandromorfo, 
Colec. del Dr, Dallas 


En las antenas, patas y resto del cuerpo no fué posible observar otras 
particularidades. 

Naturalmente, sólo la disección de los órganos genitales podría esta- 
blecer si se trata de un ejemplar pseudo ginandromorfo o anatómicamente 
verdadero, y aun quedaría por establecer lo referente a la parte funcional 
o fisiológica. 


